"I.   Die Gase.
Ferner ist
¥2=^^ = 15,73 • 3,01 = 47,4 . Pi    *2'Z1 Mit
^ = 0,9 at abs.
daher
PS = 42,8 at abs.
5. Im schadlichen Kaum eines Luftkompressors befindet sich zi des Saughubes vom vorhergehenden Druckhub her ein Luftrest von 4 druck und 110°. Welche Temperatur herrscht im sehadlichen Eau] dem der Druck darin durch adiabatische Expansion hinter dem K auf den Ansaugedruck von 0,1 at Unterdruck gefallen ist? 760 mir Luftdruck. •
0,4-
^ = — 36,4°.
6. Die Beziehung Gl. 5 oben kann mit Vorteil auch zur numeri rechnung der Temperaturanderungen bei kleinen Druckiinderunge] vgl. z. B. Abschn. 60.
Fallt z. B. der Luftdruck beim Steigen eines Ballons urn 10 mi 750 mm Hg Anfangsdruck und 20 ° Anf angstemperatur, so sinkt der im Ballon urn ebensoviel, weil der Gasraum mit der Atmosphare V< hat. Steigt der Ballon so schnell, dafi kein Temperaturausgleich Hiille und dem Aufienraum zustande kommt, so ist die Zustandsand* Gasmasse adiabatisch. Man hat dann
Die   Gastemperatur   sinkt   also    uni   je   rcl.  1°,    wenn   der   Gasc 10 mm Hg fallt; bei grofieren Hohen um mehr.
Um ebenso viel nimmt beilaufig auch im freien Luftraum d ratur nach oben hin ab (sog. konvektives Gleichgewicht der Atmospl: die Hohe, statt auf den Luftdruck, bezogen, betragt diese Abnahme je 100 m Erhebung.1)
25.   Verlauf  der   Druckkurven  im  allgemeinen.     Poly Zustandsanderung oder  Zustandsanierang  mit   unveran spezifischer Warme.
Wird ein Gas unter gleichzeitiger, mehr oder minder at Kohlung mechanise h verdichtet, so wird stets die g, solute Gasarbeit in Warme umgesetzt. Nach der al] Warmegleichung fiir Gasverdichtung
(Abschn. 22) ist namlich
AL = CV(TS—TJ — Q.
Bei Warmeentziehung ist Q negativ, es wird dann
Naheres hieriiber vgl. z. B. Wegenor, Thermodynamik der Ac vollstandig und ausschlieBlich aus der Eigenwarme des Gases
